| CZESŁAW NOWICKI 


profesor Gimnazjum i Liceum im. Nowodworskiego 


przeżywszy lat 66, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął 
w Panu dnia 31-go marca 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsee 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 3 kwietnia br. o godzine 1 po poł., na który-to smutny 
obrzęd zapraszają stroskani: 


córki, zięciowie, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


edprawione zostanie we wtorek dnia 7 kwietnia br. o godzinie 8 rano w katedrze wawelskiej przed 
ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


